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业 儿 - 逢 ”和 乏 - 电 


本 和 社 武 验 宝 启事 

白 本 期 起 凡 迷 路 中 有 本 入 足 验 室 实验 印花 者 ， 入 该 稳 路 已 由 本 往 
试验 室 试 装 或 雯 验 ， 疏 明成 绩优 和 良 可 靠 。 

本 社 出 版 部 紧要 故事 

本 社 出 版 之 奥 造 条 本 第 一 种 「 六 管 电池 起 外 差 起 旅行 机 又 造 法 
再 版 本 已 完 休 信 完 ， 改正 再 版 本 在 印刷 中 。 

业 除 研究 装 书 第 二 册 「 超 外 差 式 收 昔 册 | 平装 本 近 已 双 部 售 完 ， 
现 祭 存 洋装 本 百 你 册 ， 怖 便利 芒 者 嘴 买 起 见 ， 坟 月 -日 超 洋装 本 照 定 
伟 九 折 计 算 ， 惟 存 书 不 多 ， 和 后 上 从 速 ， 修 正 再 版 本 在 印刷 中 ， 不 日 出 
版 5 

业 父 研究 闭 书 第 三 册 


交流 式 收音 机 出 版 延期 启事 


业 徐 研究 阑 书 第 三 册 [交流 式 收 埋 册 」 原 定 六 月 一 日 出 版 疏 因 
:五 月 关 本 韦 之 印刷 所 良友 印刷 公司 印刷 部 发 生 改 组 ， 致 将 印刷 工作 理 
延 ， 近 已 正式 复工 ， 惟 手 民 已 更 换 ， 对 蕉 电学 上 之 文字 何 属 生 球 ? 排 
印 工作 稀 之 退 舱 ， 故 改 蕉 作 月 十 五 日 出 版 ， 本社 记 此 坎 延 之 数 日 内 特 
， 关 最 新 斌 又 之 交流 收音 机 称 路 五 种 销 入 ， 使 内 容 更 塌 丰 富 ;已 答 训 攻 
者 许 意 ,向 秆 大 每 朋 太 角 ， 到 寄 费 一角 三 分 。 


2 必 
六 管 志 地 超 外 差 式 收音 机 
需 至 国电 池 式 收 香 机 中 之 最 优秀 者 
数 干 购 老 儿 不 条 许 
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本 和 宪 鼻 六 管 电池 超 外 差 式 收 香 机 自发 华 以 来 ”以 超 奇 之 成 绩 ， 数 
千 购 者 甸 不 广 许 ， 全 国 任何 各 地 不 用 天 地 米 后 可 收 中 央 电 对 ， 如 用 天 
地 入 和 后 可 收 上 海 及 下 东 大 小 强力 电台 : 最 近 改 和 良 底 板 改 用 最 优等 锅 质 
因 使 全 部 重量 减轻 ， 外观 优 美 ， 电 池 接 入 改 用 六 股 接 贸 ，O 志 改 用 抽 
红 式 ,高 放 稼 圈 重 绕 ， 内 部 电阻 数值 重 行 坡 放 增加， 使 露 修 度 更 偿 ， 
音量 更 乡 ，B 电 池 消 耗 节 省 三 份 之 -- ， 售 倘 照 蓓 ， 每 架 实 优 五 十 六 元 
不 韦 AB 电 池 ， 外 塌 啊 费 另 加 三 元 五 角 ， 如 探 用 代 政 货 从 办 法 7 请 
先 医 下 国名 三 十 元 ， 余 由 邮局 代 收 。 


「 搜 儿 最 革 」「 本 可 近年 ] 
| 最 近 硝 完 超 外 差 式 线路 最 完全 之 秦 考 书 ] 
本 神 印 行 之 
超 外 差 式 收音 杰 


原理 ”者 路 较 软 
现 已 出 版 

公 书 五 百 余 责 内 容 有 最 人 群 硼 之 超 外 差 式 米 路 原理 解 鹏 ,以 及 自助 
得 昌 管 理 ， 自 动 杂 得 管理 ， 自 动静 默 管理 等 解说 ， 有 人 电池 式 ， 交 流 式 
， 交 直流 二 用 式 超 外 差 式 收 得 机 侠 和 裂 造 法 百 余 种 ， 均 附 最 清晰 之 答 
因明 明 ， 中 初步 者 水 可 依法 吉 圣 ， 不致 失败 有 最 群 和 之 天 地 各 加 路 
称 图 ， 高 放 和 结合 乏 圈 ， 渡 波 穆 圈 ， 175KC 456KO 式 振 温 入 转 ， 中 间 
过 率 杰 压 器 ， 电 源 奉 压 器 …… 等 绕 允 法 ， 有 最 群 和 之 振 刘 器 ， 办 出 表 
允 造 法 ， 超 外 差 式 收 理 机 震 直 枕 验 法 ， 附 有 燃 座 接 称 贺 ， 另 件 价目 国 
说 ， 流 行 舶 来 售 品 收 香 机 价目 ， 流 行 售 品 收 吉 机 称 路 图， 举凡 关於 赵 
外 差 式 收 竺 机 有 了 关 之 知 禹 ， 无 不 客人 备 ， 搜 多 不 址 余 力 ， 凡 属 天 黎 电 研 
究 同 志 不 可 不 备 。 

下 装 每 册 --- 元 二 角 ”洋装 每 册 一 元 去 角 
邮票 代 洋 十 足 通用 外 塌 另 加 拭 味 邮费 一 角 三 分 


全 国 研究 者 涡 户 已 久之 


电池 式 收 音 机 并 路 集 
再 版 本 已 出 版 


内 容 与 初版 完全 不同 ， 上 梨 男 件 脱 明 中 将 初版 及 明 不 娃 及 址 漏 之 
丰 完 公 箱 足 ， 下 第 完全 新 稼 路 ， 与 初版 相同 者 不 过 坟 分 之 一 ， 而 全 部 
粮 路 -- 律 重 给 ， 每 一 称 路 有 底板 上 下 ， 另 件 排列 及 接 称 前 ， 故 每 一 恒 
称 路 抱 哭 一 和 收 震 机 狠 造 能 本 ， 公 书 四 百 页 较 包 版 二 原 三 分 之 一 ， 钴 
论 已 备 起 未 备 初 版 本 者 ， 对 於 此 再 版 本 均 不 可 不 备 ， 备 此 书 -- 本 对 认 


各 征 电 视 式 收 理 机 之 装 什 修理 以 能 等 有 充 份 了 解 ， 无 需 再 大 于 其 他 韦 


夭 。 
侦 售 “ ” 平 踊 ee 
洋装 一 元 下 角 


外 书 另 如 指 号 - 和 三 外 


《 灶 略 ) 又 上 次 购 之 机 售 由 笃 府 友人 揣 至 见 松 极 记 之 百 雪 认 大 南 等 


铸 要 ， 即 在 汽车 行动 时 亦 可 


百 


-到 


地 试验 < 据 云 晚间 不 用 天 地 贸 与 在 夫 收 


岂 工 可 注 《 疾 和 他 二 革 和 总 虽 吕 旺 人 
冯 吕 电 呈 (本 了 下 区 坟 甩 党 宇 品 蔡 - 
旨 闪 如是 虹 s 外 了 各 宕 和 和 业 人 机 本 
话 答 - 吕 委 总 近 下 号 皇 关 党 志 是 器 始 退 
飞 昌 机 


To 


-对 细 : 各 二 避 竺 上 这 呈 全 亚 学 寺 je :人 及 巴 尺 已 党 


生 人 人 和 
字 丘 尖 这 和 乔 涪 光 讽 让 上 二 宫 久 并 六 加 症 we 
下 喇 妈 世 专 如 8 必 虚 站 3 K 地 学 -和 心 于 幅 巴 


工 才 忆 


庆生 全 关机 吕 并 岂 长 男 具 次 史 二 证 4 人 业 用 


| 如 寺 玉 攻 吕 4 相 昌 哆 区 由 淹 可 且 汪 -| 


* 收 香 ， 自 天 加 用 天 地 迁 中 央 亦 可 收 得 ， 故 该 机 经 多 方 实 验 结 果 在 夫 坛 


“ 验 ， 其 效力 礁 超 建 亿 七 灯 丰 流 机 之 上 ， 因 之 各 校 馆 使 用 建 沉 机 而 白天 “ 





诠 
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-不 能 收音 者 ， 多 据 购 居 六 


本 社 役 
大 管 志 好 超 外 差 式 收音 机 


本 越 成 炳 之 铁 脸 : 粮 这 过 秋天 君 二 裕 来 画 ， 报 告 此 机 效率 
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由 -ve LAAE 
人 半 各 
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总 瑟 可 长 < 霄 冶 三。 
册 讶 型 3 疝 河 农 宙 部 几 王 六 
和 


站 


抽 旭 人 讽 并 呈 二 六 昌 尖 站 可 < 洛 直 这 科 


贯 直 之 夫 管 直流 机 因 其 效力 高 超 ， 用 法 简便 ， 便 私 教 部 吐 玉 田 


耿 忌 介 圾 据 请 下 届 孝 部 应 发 梭 省 之 收 井 机 改 发 此 式 者 ， 因 用 电 之 洽 ? 


守 


效力 之 良 ， 寓 超 建 电 七 炊 直 流 机， 且 合 移 省 使 用 ev 


一 一 一 一 


实 难 了 级 推 挽 放大 


半 五 五 特 百 力 提 大 噶 - 
LO ) 
研究 强力 乌 大 器 是 研究 界 最 近 碟 行 的 新 趋向 ， 自 电 吝 的 播 昔 受 这 
制 合 ， 收 埋 机 的 移 造 典 趣 大 受 打击 ， 而 短波 的 收发 研究 ， 交 通 部 又 取 
邦 极 最 ， 未 能 完全 公开 ， 统 力 扩大 器 泵 是 乱 称 电 研 究 中 最 感 山 趣 的 ， 
研究 的 只 的 是 使 乱 称 电 播 音 或 唱片 或 演说 扩大 至 最 绝 最 清晰 可 供 数 千 
或 数 亡 人 之 区 并 ， 强 力 六 大 器 不 但 蕉 研究 时 奥 趣 降 淡 厚 ， 此 且 功 用 亦 
极 大 ， 例 如 公 共 场 所 之 演 ， 大 亚 堂 的 集会 ， 公 共 体 操 等 ， 用 弦 力 六 
大 器 可 使 他 场 各 人 均 可 将 台 上 的 讽 话 聆 悉 ， 其 功用 不 在 收 香 机 之 下 。 
过 更 要 介 弛 一 张 本 补 最 近 所 醋 骏 的 25 大 特 输出 强力 站 大 器 ， 黎 
路 见 第 一 图 ， 未 地 用 B 家 96 推 挽 扩 大， 输出 力 足 有 25 天 特 ?用 
Magnavox 305 号 15 英 寸 直 径 电 动力 喇 听 放 香 时 ， 吉 震 属 宇 ， 香 浪 可 
过 数 辈 里 之 外 ， 蕉 公共 会 场 上 足 供 数 千 人 之 路 并 ， 而 昔 调 极 柔 和 清晰 
， 短 论 唱 片 言 语 ， 均 居 耳 动 歼 ， 藉 将 全 部 另 件数 值 列 下 ， 以 供 有 志 试 
装 者 及 公国 研究 者 之 大 郑 。 


了 及 MEG 电 位 器 (音量 管理 器 ) 
及 1! 2 500 欧 淡 质 志 限 (LVatt) 
及 2 .50,000 欧 姆 炎 质 电阻 (LVVatt) 
Ra3 50,000 欧 姆 炭 立 电阻 11 Watt) 
RL .ME G 灾 质 电 由 (1 YYatt) 
二 R5 9,500 欧 姆 炭 质 电阻 (1 Watt) 
R6 50,000 欧 姆 炭 竺 电阻 (1Watt) 雹 
(8 


玉 7 
及 8 


了 9 二 


及 10 





.505000 欧 姆 炭 等 电阻 {EWVatt) 
.2 机 卫 G 痰 质 电 阻 (1EWatt) 


5000 隐 姆 党 质 筷 阻 (1 Watt) 
5;003 欧 姆 炭 质 电阻 (1 Watt) 
人 





(第 一 图 ) 





及 1 1500 欧姆 居 质 志 肖 (3 Watt) 

R19 了 000 因 姆 炭 质 电阻 (51Watt) 
民 ES 10;000 欧 姆 乏 芋 电阻 450 Vratt) 

Ci 10 MED 电 糊 式 (50 伏 耐 礁 ) 本 
G2 工 -MED 纸 质 

GC3 5 NED 电 糊 式 (500 伏 醒 奈 ) 


画 趴 澡 信 品 开 刀 计 ( 国 | 1 器) 








G4、 10 MED 电 糊 式 (50 伏 硬 压 ) 
G5 NMRD 纸 暑 
G6 8 MED 和 志 糊 式 '500 伏 酚 压 ) 
Egg 洒 006 “MB 了 云母 片 式 
人 006。 ME 卫 雪 有 母 片 式 


人 并 0 





业 == 余 - 抵 和 术 - - 电 


C9 10 “ME 了 PD 电 糊 式 050 伏 酚 感 ; 

Ci0 8 MED 趣 糊 式 人 500 伏 而 压 ) 

GHL 3 MRPD 志 糊 式 -500 伏 酚 压 ) 

CI 8 MED 电 液 趟 (1000 伏 而 奈 ， 须 用 8MRD 电 波 


式 储 电器 四 只 二 只 蓄 违 成 16MR D ， 再 二 只 串 违 成 8ME D ， 惟 普 通 . 
用 时 用 三 只 8NMEE D 串 成 4ME D 已 合用 ， 交流 疡 咯 大 ) 


了 语 | 也 航 放 大 用 惊 入 释 历 器 :比例 符 初 级 比 4 葡 级 三 2.9) 
下? 了 3 角 放 大 用 办 出 构 压 器 《次 级 配合 喇 电 音 圈 分 4,8， 
15)500 欧 姆 等 薄 柱 ) 


二 在 我 咎 15 享 利 900MA 

P . 工 。 电源 释 压 器 ， 设 计 线 民 妇 下 : 

初级 110V 220 立 

厌 极 三 025V 1.78 不 

大 级 55V 从 5A 

大衣 汪汪 

次 级 500V-X3 200M A 

SW 交流 开关:' 进 线 ) 、 

SWI1 交流 开 央 :高 礁 ) 

四 动力 喇 眠 下 用 Macanavox8o05 号 ， 直 径 二 英寸 式 ( 本 和 社 试 时 下 用 
上 式 ， 取 其 上 上 海 有 免 货 可 购 每 只 定价 六 十 五 元 售 价 秽 康 ， 其 他 Rola 
Jensen 等 售 价 至 消 百 元 以 上 ， 且 上 海 从 扰 现 货 ， 朋 向 美国 定购 ， 惟 
Masganavox 305 号 之 最 大 斑 出 只 20 克 特 ， 故 用 基本 机 内 ” 扒 用 唱片 时 
不 能 将 井 量 管理 完全 并 足 ， 和 否则 有 过 荷 发 沙 现 像 ) 。 

VIV32 到 号 芙 容 管 


人 下) 


业 旗 :全 == 称 = 有 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 天 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


V3aV4V5 “ 46 号 鞭 空 管 

V6 83 号 蜂 宰 管 

六 脚底 板 丰 座 “三 只 

五 脚 克 板 条 座 五 只 

四 脚底 板 夫 座 ”一 只 

稳 由 三 = 三 只 

其 他 接 稼 柱 ， 旋 钮 ， 接 禾 等 。 

底板 用 最 厚 之 钱 板 裁 民 ( 狗 18Guage) 有 长 20 英 寸 ， 半 12 英 寸 ， 高 三 
英寸 中 ， 底板 上 另 件 排列 可 人 参半 照相 图 ， 前 排 六 茧 空 管 分 开 枯 丈 ， 自 
左 而 右 乱 575,46,46,46,83,46 至 83 和 后 排列 四 包 液 式 做 电器 ， 此 四 - 
仅 电 器 用 串 韦 北 连 法 合成 CQ123， 因 三 只 俯 电 器 之 外 壳 串 连 后 篇 B 正 ， 
故 四 储 电 器 须 装 讼 认 一 中 木板 上 再 将 爵 木 板 装 认 底板 上 ， 使 企 电 器 与 
谍 板 邦 黎 ， 底 板 前 四 接 稼 柱 兹 列 者 坑 接 话 简 及 电 唱 枯 之 用 ， 中 二 只 接 
义 柱 篇 接应 简 电 之 用 ， 右 二 圆 妃 装 二 只 五 脚 姓 座 ， 一 接 电 动力 喇 听 一 
接 磺 力 喇 啤 。 底 板 之 后 方 装 志 位 器 及 S W 其 他 另 件 均 装 蕉 底板 下 部 。 

在 接 多 时 注意 弘之 幢 福 及 制 顷 均 与 屏 标 北 连 ， 吉 样 接 牧 法 使 汉 做 
56 三 标 管 之 工作 : 不 过 狼 改 成 三 极 管 后 放大 力 较 56 弦 ， 且 香 调 亦 志 邓 
和 ， 注 意 电 阻 结合 均 用 低 胃 值 者 ， 而 结合 用 偿 电 量 用 高 容量 式 ， 偿 路 - 
伐 电 器 扒 负 压 部 均 用 IOMRD 式 ， 商 隐 如 雹 导 二 四 地 关上 均 
低 香 部 能 充 份 发 皖 ，TIT2 篇 此 机 之 唯一 雪 魂 ， 由 本 和 设计 自 线 ， 结 
果 效 率 极 佳 让 内 上 上校 “二 二 
用 色 ” ARE C 亦 颇 重 要 ， 须 正确 15 亭 利 200MA 式 ，R13 几 和 粮 式 ， 
此 碟 用 50 无 特 式 ; {( 亦 合 试 过 将 有 13 改 接 认 CC10++ 碟 通 B 负 ， 效 率 不 
改 而 了 13 用 10 志 特 式 已 合用 ) ， 电 动力 喇 叭 上 本 有 一 核 出 释 幢 器 但 不 

八国 如 








合用 芯 此 称 路 ， 故 另 用 核 出 释 礁 器 T2 ，T3 之 藉 角 有 数 抽 师 是 配合 各 
丁 列 听 吾 图 之 特性 ， 试验 时 Masanovox 305 号 大 概 示 图 配 用 6 欧姆 ， 
故 一 头 接 2 ,一头 接 8( 须 将 于 叹 之 音 图 二 接 稳 用 焰 焊 出 引 长 了 2 之 500 
欧姆 厂 预 库 接 磁力 喇 叹 之 用 ， 大 敬 可 分 接 出 三 四 十 只 ， 每 只 喇 吸光 小 
违 接 终 ， 电 动力 喇 啤 基 使 用 时 须 配 一 床 箱 ， 可 使 发 董 条 和 。 

使 用 娃 唱 留 声 片 则 志 唱 头 之 接 黎 可 接 梳 入 态 ， 如 用 话 简 ， 则 先 用 。 
话 简 电 及 话 简 帮 吸 器 ， 电 唱 组 头 探 用 品质 校 优良 者 ， 话 简 使 用 时 往往 
容易 引起 应 简 与 喇 吼 同 捞 发 年 时 站 ， 帮 将 话 从 与 喇 叹 放 在 合 通 之 地 位 
: 六 将 及 观 侯 在 不 同 芭 之 点 。 

使 用 时 先 开 SW ， 有 的 牢 分 锌 再 虹 SW1 ， 底 板 上 须 接 一 良好 地 春 
以 减少 交流 志 。 

以 目下 市 优 全 套 另 件 殉 他 ( 不 违 颖 简 志 唱 硕 ) 欧 价 一 百 坟 十 元 





一 人 一 < 一 全 一 一 一 一 - 





DR 


访 者 欠 坛 验 此 线路 时 主要 另 件 可 由 本 社 供 和 输 ， 实 货 俩 格 如 下 


史 于 《46 用 了 级 推 挽 或 以 大 帮 大 器 ，59 号 亦 合用 ) 
每 只 -12.00 
T2 《46 用 B 胡 推 挽 或 炉 出 释 历 器 ，59 号 亦 合用 ) 


每 只 -129.00 
10ME D 电 糊 式 50 伏 醒 廿 每 只 1.00' 
10,000 欧 姆 50 Watt 称 线 电阻 “每 只 4.50 
15 享 利 200MA ARO 每 只 “9.00 
Masganavox 305 号 电 喇 听 违 助 香木 箱 每 只 65。.00 
粮 路 中 用 纺 力 电 斋 释 压 器 每 只 : 16.00 


(3 ) 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 


最 简单 的 长 短波 式 章 管 机 
( 英 ) 
初步 的 研究 者 如 果 要 想 试 装 -一 只 单 管 机 ， 那 未 下 面 所 说 的 一 张 穆 
路 大 可 一 哉 ， 此 机 构造 极 简 ， 芙 空 管用 最 普及 的 30 号 ， 粮 阅 用 的 抽 头 
:= 式 ， 不 用 插入 式 穆 圈 而 可 收 自 25 公 尺 至 550 公 尺 的 长 短波 段 再生 式 
称 圈 用 的 活动 称 圈 式 ， 急 需 电位 器 或 可 爸 偿 电器 以 管理 再 生 力 ， 对 蕉 
装置 者 的 另 件 可 以 区 省 未 少 ， 所 用 的 易 件 列表 如 下 : 





LI1L3 各 转 在 苹 英 寸 直径 三 英寸 长 的 纸 管 上 用 30 号 污 包 称 焙 
125 图 在 523,50;70 圈 故 抽 头 ， 另 用 一 英寸 直径 一 英寸 长 之 纸 管 
;30 路 洪 包 和 义 缠 10 图 坊 DLL9 ， 工 2 一 装 一 个 木 休 或 竹 休 做 柄 装 一 只 旋 
侍 ， 使 世 2 在 LI1 内 可 伸 进 何 出 自由 。 

| 00014ME TD 可 缕 伴 电器 〈 空气 邦 称 式 ) 

C 00025M 了 D 固 定 偿 电 器 ( 云母 片 孝 乡 式 ) 

全 人 








潜 杀 急 称 沁 
Ca 牢 调 整 式 储 电器 


过 3: 002 :MBRD 因 定 储 电 器 ( 云母 片 超 罗 式 ) 
了 3 “MEG 痰 硅 电 阻 

R1 30 欧 姆 可 人 释 电阻 

S 分 乏 器 - 


REGC 4.5M .H. 峰 房 式 
旋 乌 ”三 只 (CR1，S 9 用 ) 





(第 二 图 ) 
微 动 刻度 盘 ”一 只 (CI 用 ) 
强 答 夹 闪 只 
四 脚 烽 座 ” -一 只 


( 15 ) 


-一 一 一 一 一 一 


A 老 ”9 伏 苗 电 池 或 3 伏 北 电 池 

了 B 电 。 ” 个 伏 

上 品 匠 简 ”一 副 

30 号 芙 空 管 一 只 

此 机 公 部 另 件 装 钛 木质 底板 及 面板 上 ， 照 第 二 图 将 各 另 件 排列 ， 
用 上 品 接 闵 焊接 ，L1 之 抽 藉 分 别 粕 藕 S 上 ， 如 S 上 分 煌 条 有 多 ， 则 
可 将 不 用 者 伯 合 ， 世 9 之 木 休 站 面 板 上 打 -- 孔 伸 出 面板 外 。 

使 用 时 天 稳 长 人 英 尽 堪 右 最 佳 ， 地 穆 令 良好， 使 用 时 接 AB 电 ， 
天 地 稼 下 简 ， 插 入 20 号 趴 空 管 ， 旋 了 1 向 右 至 答 料 现 微 和 色 ， 将 8 旋 
在 125 轿 瑟 ， 将 志 2 推 入 ， 可 好 再 年 力 叶 部 ， 如 钨 哺 声 将 志 9 二 接 称 反 
一 身 接 ， 中 声 印 有 ， 届 节 C1l 印 可 收 划 广 播 电 台 播 香 ， 再 旋 S 至 其 他 
抽 头 不， 微微 调整 志 2 有 短波 电报 及 播 理 可 收 。 

( 洁 自 Morden Mechanix 六 月 号 1937 ) 


中 国 麟 记 厂 最 新 出 品 
膝 ' 森 三 同 路 旋 转 名 





每 只 定 俩 五 角 本 和 社 经 信 


(16:) 


洒 - :杀人 和 


romrcrereeRRRRaARRADPUPANIEERREO 大 


竹 流 简 ,， 


号 文 讶 文生 管 机 同 


在 日 夜 有 交流 电 供 给 之 不 ， 欲 自 腊 一 上座 单 管 机 以 供 一 人 清 路 ， 几 
下 面 一 张 12AY 的 单 管 公交 流 机 ， 大 可 一 试 ， 此 机 在 本 塌 试 验 ， 不 用 
天 地 称 而 用 -一 根 十 尺 左 右 垂 称 接 在 天 粮 接 称 柱 上 ， 可 收 全 泥 大 小 电台 
; 而 附近 三 中 家 电力 较 统 的 电台 ， 可 芯 虹 听 内 放出 极 宏 亮 之 播 车 ， 香 
量 可 与 三 管 册 相 较 ， 外 雹 使 用 加 天 地 粮 和 后 ， 可 收 数 千 里 外 之 电台 ， 用 


(更 | 泪 ) 





区 多 供 -- 入 清 珠 ， 极 篇 合 通 ， 而 党 地 有 强力 电台 省 ， 则 配 一 喇 听 以 供 
-一 家 享受 ， 亦 顺 相 宜 ， 称 路 则 造 浇 简 ， 另 件 节 者 ， 每 用 十 小 时 耗 电 不 
温 大 泣 一 分 左右 ， 对 从 日 常 维持 弗 更 需 经 济 。 


多 路 中 应 用 另 件 如 下 : 
各 于 000385MR D 可 繁 储 电器 
C2 00025ME 了 D 固 定货 电器 (〈 须 用 去 生 片 稻 稼 式 ) 


人 区 的 


举人 锥 ， 本 、 涉 扰 


G3 性 片 小 型 可 释 储 电器 { 储 电量 篇 00007TMED) 
CG4 “002 MERD 固 定 僵 电 器 

(5 002 MEF D 固 定 偿 志 器 

G86 8 MED 志 糊 式 固定 储 电 器 


G 4 MED 和 电 糊 式 固定 储 电 器 





(第 二 图 ) 
( 如 用 咯 叹 放 得 ， 则 GO5 可 用 4MED ，CY 可 用 ?ME D ， 因 用 喇 
吸 禾 兰 ， 吻 耳 较 束 略 有 交流 剖 ， 不足 援 侧 ， 如 用 中 简 则 须 如 上 表 所 壕 
。) 
GCC8 :0 MED 
R1 2 MEG 火 奢 电阻 人 
L1L3L3 扒 一 英寸 中 径 三 英寸 长 绝 管 上 用 28 号 涂 包 狠 统 108 圈 
逢 站 9 ;下风 3 英寸 让 同 号 黎 线 20 圈 篇 荆 1 ， 另 用 一 英寸 四 分 之 一 站 币 
(CSS 


三 英寸 长 之 抵 答 同上 号 和 绢 业 讼 上 部 40 图 篇 站 3 ， 放 和 愉 二 IE 管内 。 

SWY 交流 开导 一 只 

电源 释 奏 器 线 法 如 下 : 

初级 -110V - 220V 

次 级 126Y 到 闪 

次 级 - :110V 10MAA 

自 线 可 用 市 上 所 售 线 电 庆 委 奈 器 用 顽 片 居 至 一 英寸 汤面 积 : 彻 航 
用 39 号 称 线 2200 图 认 1100 圈 不 抽 头 ， 次 级 12.6V 用 24 号 线 绕 126 圈 ， 
63 轿 起 抽 头 ， 炊 航 110Y 可 用 42 号 潜 包 和 缚 缕 1300 圈 。 


委 
> 


号 


( 亢 响 焉 ) 





拥 台 加 
从 E.G 业余 344 号 30 享 利 30MA 
V 19AT 尖 空 管 连 七 脚 典 座 隔 由 


金属 底板 一 境 ( 说 计 见 第 三 图 ) 
其 他 螺 秋 ， 花 禾 ， 插 搂 ， 旋 组 等 小 另 件 ， 
此 机 底板 上 另 件 排列 兄 第 三 图 ， 照 接 称 图 将 另 件 爆 接 ， 较 瞪 贝 如 
钴 再 生 力 可 将 3 反 一 身 插 入 试 之 。 
GE9 ) 


业 人 儿 乱 称 和 电 


入 遇 率 帮 大 级 之 灶 合 方式 


( 志 英 稿 ) 

一 架 改 计 道 地 的 收 香 机 从 提 造 上 大 概 可 分 成 四 部 朗 : 高 放 ， 检 波 
? 低 放 ， 包 源 ， 高 放 是 将 天 缚 上 所 倩 下 的 微弱 电 浪 加 以 放大 ;在 超 外 
差 式 稼 路 中 是 以 第 一 洽 波 振 漫 中 放 三 航 来 完成 放大 工作 ， 梳 波 胡 是 将 
高 明 李 电 浪 中 所 载 之 调幅 波 检 出 ,， 低 放 级 是 将 检 波 级 所 核 出 的 低 过 率 
写 浪 加 以 所 大 ， 使 能 力 强大 可 在 喇 啊 放出 宏 亮 的 乐 香 ， 电 源 级 是 供 
给 各 狂 蛙 宏 管 工作 时 的 电力 ， 本 篇 是 专 恋 关於 低 放 和 级 和 结合 的 种 种 常 恰 
在 俭 波 表 的 办 出 已 知 是 低 过 率 电 流 ， 但 此 低 过 这 电 流 的 释 化 是 检 
波 管 屏 极 电 流 释 化 ， 而 低 放 级 各 芮 空 管 庆 放大 工作 时 广 极 的 凡 人 是 需 
要 低沉 达 电 压 的 释 化 ， 所 以 在 险 波 级 屏 极 与 低 放 管 址 极 闭 需 用 一 种 让 
计 将 电流 释 化 糖 成 电压 释 化 ， 此 种 设计 称 千 合 ， 常用 之 结合 方式 有 下 

述 数 征 ; ， 
(1) 役 压 器 千 合 (Transformer Coupling type) ”此 法 结合 方式 见 
第 一 贺 ， 用 一 只 伙 奈 器 串 在 展 舟 与 后 一 般 的 局 极 内 ， 党 释 压 器 之 初 航 
内 电流 释 化 时 ， 欢 级 即 年 电厂 概 化 ， 不 过 稳 压 器 之 次 级 图 数 较 初级 图 


( 灸 | 滤 ) 





数 篇 多 ， 故 次 级 所 得 之 电压 较 初 级 乱 高 ， 因 之 由 殉 压 器 千 合 上 可 得 放 
大 能 率 ， 釉 压 器 千 合 的 特点 即 在 伙 压 器 本 身 有 放大 效率 使 收 香 机 放 得 
坊 针 ， 但 其 缺点 则 因 猴 心 之 包 和 现 像 及 粮 圈 之 潘 伤 偿 电 量 特 狂 * 对 认 
低 过 李 电 流 中 最 高 车 番 及 最 低 理 调 不 能 发 出 ， 因 之 现 出 失 早 现 像 ， 但 
人 
得 酝 宏 竞 之 纪 昔 

WA Coupling type) 此 法 千 合 方式 见 第 二 图 
， 用 电阻 R1R2 及 储 电 器 C 作 粘 合 (电阻 结合 方式 实际 上 几 称 电 阻 伐 
电器 结合 方式 ) 当 响 空 管 屏 极 释 化 之 电流 经 过 电阻 R1 了 时 外 发 生 电 礁 降 
， 屏 流 之 灵 化 依 低 遇 率 而 爸 化 故 电 故 降 属 化 亦 依 低 遇 李 饮 流 之 伙 化 
乃 径 过 储 电 器 CQ 人 情 至 Ra ， 使 有 2 二 端 亦 依 之 发 生 电 压 降 释 化 ,而 传 亚 


( 画 | 泪 ) 





人 B+ 本 B+ ie B+ 


革 空 管 局 民 行 放大 工作 ， 全 电 器 G 之 任务 是 倩 静 R LE 之 释 化 至 了 2 ， 
同时 使 及 1 上 的 高 压 不 致 传 大 下 一 般 管 之 术 极 ， 故 C 又 称 断 流 全 亏 器 

(Blocking Condenser) ”电阻 结合 方式 之 特点 印 低 遇 牵 电流 之 高 低 
香 调 均 可 发 出 ， 无 失 里 现 像 ， 惟 本 身 钴 放大 效率 ， 故 放 理 不 宏 又 检 
波 管 展 极 同 路 饶 串 一 蚀 阻 ， 则 屏 极 之 高 压 受 电阻 阻力 而 减少 ， 须 将 B: 
错 电 礁 加 高 以 补 是 此 损失 。 

(3) 迎 阻 千 合 (Reactance Coupling type) “此 泪 结 合 方式 见 第 三 
全 2 


当 隐 人 


较 ， 构造 上 奥 第 二 略 略 同 ， 惟 将 串 违 钛 屏 极 内 之 电阻 改 用 一 高 过 阻 之 
低 过 李 扼 制御 图 ， 工 作 时 之 原理 与 电阻 千 合 同 ， 惟 扼 制 图 之 阻力 校 电 


(画册 潞 ) 





Cs ERies B 


阻 入 小 ， 故 屏 极 所 受 之 电压 捐 失 较 小 。 
(4) 自 动 释 压 器 结合 :Auto-transformer Couplingj 此 法 结合 方式 
见 第 四 圆 ， 篇 加 阻 结 合 之 缕 化 > 在 扼 制图 之 中 心 抽 一 头 接 屏 极 ， 则 此 





第 
四 
图 
B+  C- 8+ C- 
扼 抽 图 成 一 自动 和 碍 器 ， 能 将 电压 天 高 ,再 由 俏 志 器 伟 至 下。 级 


,此 法 优点 及 缺点 与 释 夯 器 结合 方式 同 。 
( 引 ) 允 迎 阻 结合 (Double reactance Coupling type) “此 式 和 结合 帮 
第 五 图 ， 乱 过 阻 千 合 之 炎 化 ， 将 下 - 角 松 回路 之 电阻 亦 改 用 一 闹 迎 阻 
之 低 遇 达 扼 制 图 ， 可 避免 低 过 率 电 流 因 断 流 储 电 器 契 特 不 良 所 受 之 可 
(329=) 





(画册 长) 





失 ， 同 时 对 认 低 香 调 亦 容易 发 挥 ， 不 过 香 量 减低 ， 同 时 一 扼 制 圈 债 值 
所 费 较 包 阻 篇 大 ， 故 用 者 较 少 。 

(6) 电 阻 释 压 器 结合 (Resistanee transtormer Gonpling type) 此 式 
和 结合 方式 见 第 六 图 ， 得 深 合 胆 结合 奥 秋 归 器 村 合 之 优点 ; 用 储 电 器 





C 使 爸 原 器 之 初级 乏 圈 与 屏 极 高 礁 电 流 断 存 电压 哗 作 化 自 G 狼 过 至 
履历 器 之 初级 笋 图 ， 由 初级 系 图 放大 ， 放 大 饶 不 致 失 殿 ， 核 出 又 十 外 ， 
强 类 :其 缺点 需 检 波 管 之 屏 极 仍 需 高 电压 以 补足 电阻 BRI 上 之 损失 。 

(7 直接 结合 (Direot Coupling type) 此 式 千 合 方式 又 称 Loftin- 
White 式 千 合 ， 穆 路 拓 造 见 第 七 图 ， 在 上 述 数 古 千 合 中 ， 低 届 牵 电 流 
由 此 管 屏 伍 傅 至 下 一 管 枉 标 均 夭 变 压 器 或 储 电 器 ， 继 压 器 千 合 有 失 其 
现 像 前 已 襄 朋 ， 志 国 竺 合 等 失 惧 更 像 内 少 ， 但 基 流 储 志 器 对 认 低 浊 

( 罗 ) 


二天 一 二 二 一 天 二 二 一 一 二 关 关 天 过 天 二 公关 二 二 交 妆 去 一 云 文 二 基 一 二 二 天 二 过 天 二 次 二 过 二 闪闪 二 > 





率 电压 之 传 淫 ， 亦 因 肖 率 而 生 杰 化 ， 故 实际 上 对 低 胃 李 之 传 静 亦 未 能 
”一律 平 均 又 悦 核 和 之 电 历 太 强 时 ， 则 放大 管 之 福 弥 将 因 堆 稿 电子 肖 
多 而 一 时 不 能 漏 去 而 使 屏 流 诚 小 而 诚 低 放 率 ， 直 接 千 合 法 邹 将 前 -级 


iTUBE 2 如 TuBE 


y 
一 @ 


(更 卡 波 ) 





攻 大 管 之 民航 奥 下 才 放 大 管 之 福村 直接 千 合 ;前 _ 管 入 放大 率 模 高 之 
放大 管 ， 下 一 航 篇 强 放 管 ， 雨 管 的 屏 压 由 一 共同 电 谣 供 葵 ， 前 管 之 屏 
极 用 一 电阻 RR 千 合 与 下 级 放大 管 祝 彝 千 合 工作 将 情形 如 下 : 

B 电 谣 高 压 由 并 点 出 发 ， 经 过 强 放 管 之 屏 至 攻 同 至 下 及 N ， 此 电 


路 朗 圭 分 二 ， 一 路 由 电阻 NM 回 到 B 和 皇 ， 一 路 由 R G 释 过 第 一 管 展 极 
回 至 除 极 而 同 至 B 负 ， 当 扰 恰 和 时， 电阻 R O 中 有 第 一 管 过 屏 流通 过 
而 然 电阻 R O 两 端 生 包 胁 降 ， 但 此 电压 降 之 正极 在 R CO 之 X 点 ?而 负 
， 标 在 8 点 ， 故 强 放 管 之 柱 标 有 -固定 负电 礁 ， 当 有 电压 格 和 时， 第- 
管 之 屏 电 阻 爸 生 释 化 ，R C 南端 之 电阻 亦 依 之 而 叙 ， 此 楼 化 之 电 故 由 
强 放 管 放 大 之 ， 电阻 也 需 第 一 管 负 历 和 电阻， 但 此 电阻 上 亦 有 屏 流通 过 
aieiaoeeao sa 
此 种 缺点 ， 将 以 和 电路， 不 违 庆 M 归 而 违 蕉 文 点 ， 如 此 则 第 一 管 之 

io get EN 

94 ) 


办 开 二 休 二 标 全 这 


人 一 一 一 一 天 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 


WW 二 电路 篱 小 违 的 ， 故 卫 中 电流 开 加 时 ， 卫 3 中 之 电流 必 同 时 减 小 
; 则 第 一 管 之 梧 负 压 ， 可 固定 不 缀 ， 此 外 在 除 航 与 耳 癌 所 违 的 全 电 器 
G 这 ， 乱 专 篇 减 交 流 声 之 用 ， 董 认 及 及 了 M 中 所 产 的 交流 电厂 亦 符 反 
相 ， 而 可 相互 抵消 ，( 由 釉 凶 及 之 地 位 待 之 ) 

直接 结合 方式 之 优点 在 蕉 效率 极 优 ， 可 较 其 他 各 式 放 大 级 乱 佳 ， 
其 缺点 因 二 管 屏 极 和 需 串 韦 的 ， 故 屏 历 须 较 一 般 者 坊 高 ， 又 各 部 电 豚 及 
电阻 数值 须 极 端正 确 者 ， 故 使 用 未 能 十 分 普及 。 

(8) 推 挽 式 放 天 (Pushi-Pull Amplifier) “上 及 数 种 低 放 航 晨 空 管 
工作 时 均 用 一 管 单 独 工 作 ， 推 挽 式 线路 乃 用 同 号 之 二 管 相 互 工作 以“ 
得 更 佳之 效果 ， 接 义 方 式 见 第 八 较 ，A B 乃 是 二 只 特性 完全 人 同 之 放 


(可 > 党 ) 





大 管 ，T1 乱 格 不 释 压 器 ， 其 次 航 称 回 有 一 中 心 抽 头 接 C 电 负极 ，T3 
短 核 出 爸 压 器 初级 灰 有 中 心 抽 头 接 卫 电 正极 ， 工时 时 二 芙 空 管 一 准 一 
挽 如 二 人 上 下 锯 林 之 情 状 司 ， 故 称 推 挽 式 放大 。 

推 挽 式 放 大 赤 之 童 管 放 大 之 优 黑 如 下 : 

(入 ) 赤 统 之 核 不 不 致 引起 失 趴 ， 因 输入 释 压 器 次 投 称 回 有 一 抽 藉 
， 每 一 芙 空 管 之 属 极 所 受 电 压 只 次 级 转 之 中 。 ( 推 挽 式 釜 压 器 之 枪 太 
电压 须 高 * 方 可 发 挥 其 效率 ， 故 通常 收音 机 之 检 波 级 可 直接 核 至 强 放 
毅 ， 如 强 放 和 级 用 推 挽 式 放大 则 检 波 级 与 纺 放 般 冯 须 再 增 一 级 放大 ， 以 
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增加 推 挽 式 之 核 入 电压 ) 。 

(B ) 减 少 失 里 ”由 图 用 虎 禹 稍 形 可 而 也 电流 向 十 管 屏 之 电流 坊 反 
向 的 ， 故 能 相互 抵消 ， 使 释 压 器 之 锯 心 不 生 他 和 现 像 而 引起 失 时 ， 同 
-时 伙 压 器 之 全 心 亦 可 减 小 。 

(C ) 减 少 交 流 声 B 和 电源 中 所 存在 的 交流 声 亦 因 初 狼 煌 图 电流 相 
反 流 动 而 相互 抵消 ， 交 流 声 较 一 般 收 香 机 禽 小 。 

(D ;) 玉 出 力 二 加 “ 推 换 式 放大 下 之 坊 入 时 ， 设 Gi 所 得 之 电压 赤 
O1 和 需 正 ， 则 G9 所 得 之 电压 即 较 O1 即 得 需 旬 ， 和 结果 人 管 屏 流 增 加 ， 
B 管 屏 流 减 少 ， 但 也 管 减 少 电流 亦 可 和 视 作 -- 反 方向 之 电流 如 圆 中 实 粮 
箭 形 所 示 ， 故 二 电流 篇 同 向 ，T2 次 般 轿 所 得 乱 二 电流 电力 之 和 ， 故 
办 出 可 增加 一 倍 。 

(也 ) 减 少 二 次 副 明 达 失 芙 “ 此 和 需 推 挽 式 放大 最 大 优点 ， 因 低 遇 率 
电流 振动 中 除 原 有 亿 昔 主 波 外 倚 推 有 各 种 副 过 奉 在 在， 而 第 二 副 遇 率 
最 强 ， 第 二 副 肖 素 以 括 册 光 普 而 生 失 其 现 像 ， 各国 九 人 B 之 黑 焕 
AB 二 管 之 实际 梳 出 志波 拓 
支 形 状 ， 此 电波 赛 由 主 波及 
第 二 副 过 率 相 混 而 成 ， 此 核 
出 之 波形 与 主 波 不 同 ， 故 形 
成 失 芙 ， 但 二 主 波 在 核 出 殉 
压 器 之 初 角 中 傈 反 向 的 ， 故 
次 级 核 出 成 同 向 而 相 加 ， 但 
”第 三 副 过 这 则 需 同 向 的 ， 故 
次 航 输 成 反 向 而 相互 消减 。 

” 推 挽 式 放 大 之 特点 极 多 


了 





要 人 杀 多 称 和 


， 故 跌 力 收 香 机 均 巡 用 之 。 

(9) 了 胡 放 大 以 上 所 述 之 各 式 低 放 级 粮 路 构造 ， 钛 低 放 管 的 福 
称 汉 接 相当 负电 故 ， 使 时 空 管 之 特性 条 在 最 优点 而 不 失 芙 碟 ， 叶 类 放 
大 称 A 级 放大 ， 和 A 般 放大 的 特点 在 蕉 失 时 在 小 ， 往 电压 接 负极 故 不 消 
耗 电工 李 而 有 较 强 的 办 出 ， 其 缺点 短 当 多 核 入 时 屏 极 亦 有 固定 电流 消 
耗 ， 又 因 蛙 性 关 傈 放大 放 牵 极 微 ， 故 篇 补救 人 级 放大 之 缺点 计 有 了 B 狼 
放大 之 发 明 。( 见 第 十 及 十 二 图 ) 

也 级 放大 完全 补救 入 角 放 大 缺 野 而 设计 ， 在 同一 电压 及 失 趴 程度 
下 ，B 般 放大 之 梳 出 电工 李 可 较 和 人 角 放 大 增加 五 倍 ， 其 铺 造 方式 如 第 





十 图 ， 与 人 级 放大 之 推 挽 式 千 合 相似 ， 但 工作 状 吏 则 不 同 : (1) B 用 
放大 管 之 棋 极 鱼 压 其 大 ， 旨 使 屏 流 截 止 ， 故 当 有 彤 大 时 俊 模 极 篇 正之 
芙 空 管 可 以 放大 ， 而 术 极 篇 负 之 管 不 能 放大 ， 如 此 旭 二 管 轮流 工作 ， 
不 如 航 推 挽 式 之 一 推 一 挽 此 升 彼 降 ，( B ) 输 入 认 也 级 放大 之 枯 电 压 
可 以 升 至 枉 电 压 坊 正之 部 份 ， 至 於 A 类 般 大 之 术 电 礁 所 以 不 能 升 至 下 
极 ， 因 和 结合 方式 中 梧 奈 电路 内 之 迎 阻 大 大 ， 使 杞 极 篇 正 肛 时 ， 悦 电 流 
能 在 此 迎 阻 内 生 志 有 故 降 而 使 改 太 信号 发 生 释 化 ， 因 之 屏 极 核 出 之 波形 
( 邓 ) 


亦 因 之 失 鞭 ( 昂 第 十 一 图 ) ， 但 设 使 坊 
入 爸 礁 器 次 级 迎 阻 较 惧 空 管 模 糙 生 电 
阻 所 小 其 多 ， 而 前 地 推 动 管 之 核 出 力 
株 大 ”足以 抵消 概 电 路 中 之 损失 ， 则 
可 使 罗 入 信号 之 状 丰 仍 保持 不 释 ”而 
有 极 大 不 失 凌 之 力 出 ， 此 即 卫 角 放大 
之 主要 工作 ， 但 欲 迷 到 以 目的 ， 必 先 
有 数 种 主要 条 件 : ( A) B 极 放大 之 前 
毅 推 动 答应 篇 强 力 履 出 管 ， 且 核 出 之 
二 次 沁 率 失 扶 不 可 超过 2%，(B) 
用 办 人 电路 之 悉 阻 较 柱 电阻 篇 小 故 
输 厌 释 吸 器 之 构造 乱 降 压 式 ， 故 软 丰 
科 历 器 初级 圈 与 次 级 圈 牢 数 之 比 符 1. 





4 口 十 


(里 | 十 器 


Cr 7 人 如 9e 


raa 


Plate Current 


:1 瞄 5.5 :1 之 问 ， 比 数 大 小 依 前 级 推动 管 之 方式 ”也 般 放 大 管 之 方 
式 :该 管 所 受 荷 裁 ， 所 许 失 芮 程度 ， 药 压 器 之 效率 而 定 : (C )B 角 放 
大 管 之 屏 极 应 具有 相当 荷载 秀 阻 ， 就 一 定 输入 电压 而 言 " 凡 屏 电压 奥 
屏 电 流 之 秆 于 总 大 则 彤 出 电工 率 亦 就 大 ，( D ) 屏 极 电 礁 须 强 稳定 ， 不 
依 荷 载 而 征购 化 ， 故 整流 管 应 探 用 阻力 较 小 者 :〈 如 水 银 整 流 管 89 

83 等 ) 同时 电源 沟 历 器 及 沽 波 眉 之 阻力 亦 须发 法 沽 小 由 以 上 数 点 而 
言 马 级 放大 之 屋 襄 极 复 订 ， 不 通 出 力 三 大 ， 同 叶 电 流 洽 耗 磊 小 故 


吾 力 六 大 机 贸 路 探 用 称 多 。 


(io)AB 胡 放 大 “了 级 放大 黎 出 电工 率 极 大 ， 但 倍 计 比较 困 将 ， 
而 失 早 度 又 较 上 级 乱 大 ， 故 最 近 有 和 人 B 般 放大 之 设计 ， 构造 与 马 级 相 
位， 而 工作 情形 旺 A 级 相同 故 称 入 B 放 大 > 


全 2 


天 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 二 一 
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ale Curren 帮 


> 一 czy xyzaot 


以 王 填 硬 均 侈 低 放 级 结合 的 种 种 方式 ， 在 设 证 一 种 绿 路 时 ， 如 给 
音量 狂 天 ,大 低 放 航 届 计 可 央 闭 彤 上 种 古 千 合法 ， 以 得 一 最 合适 之 纺 
力 地 国 宝生 人 先 


7 尼 3 


超 外 差 志 弛 式 四 管 楼 
(9 
过 是 一 张 效 率 很 优 轴 的 超 外 差 电 池 式 四 管 机 : 稼 路 设计 以 1A6 作 
-秋明 ,1A4( 或 34 ) 作 中 放 ，1A6 作 第 二 检 波 繁 自动 音量 管理 第 一 低 
攻 ，1 了 4 作 未 级 强 放 ， 中 明 李 乱 175K CO 式 ， 起 人 敏 度 标高 ， 遗 择 性 愿 
优 ， 放 香 宏 亮 可 合 公国 各 地 收 鞋 带 捍 之 用 ， 而 收 匠 巡 地 时 ， 因 自动 
音量 管理 作用 ， 可 使 收 香 不 致 哮 高 时 低 ， 尤 需 特 色 ， 和 粮 路 见 第 一 图， 
应 用 另 件数 值 如 下 : (如 全 部 改装 465K CG 式 亦 可 ) 2 
LIiD2 - 业 儿 808 号 天 地 迷 同 路 乏 圈 〈 执 外 塘 使 用 时 ， 准 讼 El 
之 1 不 焊 出 一 根 26 号 攻 包 入 环绕 认 L2 上 部 二 图 ,以 增加 霸 做 度 ) 
3 瑟 4 业余 803 忠 195K G 式 振 误 称 轿 
IERT1I 业 儿 1751 1595K CO 式 中 通 概 原 器 (第 一 号 ) 
TIRT3 ， 业 价 1752 175K O 式 中 胃 释 压 器 (第 二 号 ) 
.CO102 ， ， 止 品 链 囊 可 释 僻 电器 


0O3 175KC 式 热 秽 储 电 器 
CC4 1 MERD 固 定 仅 电 器 (业余 异 ) 
5 00025 ME D 固 定 全 志 器 云母 片 和 系 式 ) 
O6 .02 MED 固定 储 电器 :业余 更) 
07 . 工 MED 固 定 人 电 器 (业余 鼻 ) 
O8 .01 MED 固定 侯 电 器 :业余 驱 ) ， 
-CO9 00025 ME 了 云母 片 绝 符 式 
Cl0 .02 MED 固定 储 志 器 ( 业 儿 岗 ) 
-GO 行 .005 MERD 固 定 仅 电 器 :业余 型 ) 
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( 3EE) 


坟 上 秃 实 轩 讼 接 经 汉 位 由 记 吧 上 坑 人 228Y 


羡 





儿 = 无 乏 = 电 


业 


ERA 关 冯 只 到 二 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


Mi 了 固定 全 电 器 (业余 婴 ) ， 


003 
8 


50 


Cl 
C13 


及 1 


ME D 夯 定 储 电 器 ( 电 液 式 500 伏 酚 压 ) 


欧姆 电阻 


000 


9 


人 
5 
3 1 人 
4 加 上 本 引 | 
[了 | 人 | 入 
了 二 1 洒 和 月 品 ， | | | 
完 二 本 | 册 SN 
了 克 让 机 
时 总 j 机 者 
到 人 六 sa f 3 


F 1 
24d1 








及 8 
有 9 
及 0 
了 及 1 


业 三 你 振 乏 和 电 ” 


一 一 一 -一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 


5 000 欧姆 电 了 但 


2 ME G 电 坦 

2 ME G 电 险 
255000 了 欧姆 电阻 “ 
50;000 了 欧姆 电阻 

省 MEG 电 位 器 (和 车 量 管理 ) 





1 ME G 电 阻 

300 ”欧姆 志 阻 。 “ 

200 ， 欧姆 电 胜 

100。 欧姆 电阻 区 


(3 ) 


1 戏 营 款 ( 国 吊 泪 )- 


国人 条 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


了 100 “ 欧 赤 电表 


RI3 500 “欧姆 电阻 
R14 50,000 欧 姆 电阻 
及 15 .5 ME G 和 电阻 
了 及 16 NM 五 人 电阻 
RiY 800 ”欧姆 电阻 

-了 及 18 3 欧姆 电阻 


VIV8 1A6 号 违 坟 脚底 板 作 座 ， 小 号 隔 崔 叶 及 覃 岂 











4 疏 次 式 ( 画 瑟 滤 ) 


3 
时 到 


站 1A4 号 连 四 脚底 板 烛 座 ， 小 号 隔 见 加 及 梳 帽 

Vi 1EF4 号 违 五 脚底 板 顽 座 

A 电 3 伏 ( 如 用 2 伏 曹 电池 则 有 18 不 用 ) 

卫 亏 135 人 伏 

S189S3 用 四 刀 刍 椰 开 关 代 用 

底板 用 上 品 金属 底板 裁 代 ， 尺 寸 及 上 部 另 件 排列 见 第 二 图 。 

及 部 工 站 和 后 ， 接 AB 电池 ， 插 上 天 地 稼 嘲 呈 ， 插 大 芮 空 管 ” 旋 
GO109 至 1400 区 C 切 ” 收 一 电台 ， 旋 GO1 之 神 慌 及 工 和 了 TTEET2 上 
之 宦 偿 亚 音 调 清 果 乱 度 。 ”( 完 ) 
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入 





径 济 简单 牢 波 整流 式 


自 差 式 五 管 交 和 起 收 音 机 
(G ) 

下 面 一 张 最 经 济 的 自 老 式 五 管 中 波 整流 式 交 流 机 ， 构造 极 简 ， 公 
部 不 过 用 六 只 炎 览 电 距 ， 七 只 傍 路 备 电 器 ， 芙 空 管 乱 池 第 一 检 波 策 振 
温 ，58 中 放 56 第 三 检 波 ? 2 和 Ai5 强 放 ;71 或 12 作 整流 ， 过 五 只 芙 空 管 
玫 自 睹 交流 机 的 差不多 每 人 都 有 ，( 如 完全 用 6.3 伏 式 则 玫 可 改 用 6C6 
或 人 T，58 可 改 用 6D6 或 18 ;56 可 改 用 3 或 16 ，2A5 可 改 用 42 ， 效力 
完全 相同 ) ， 试验 所 得 成 续 极 优 ， 在 本 增 电 人 台 交 错 的 环境 下 ， 用 一 根 
垂 线 可 六 毫 不 受 -一 点 扰 秽 的 现 像 ， 而 外 增 中 央 电 台 可 与 本 地 电台 相同 
的 昔 量 ”各 电 训 之 放 香 足够 一 室 之 划 闻 ， 有 最 稳 的 电 训 ， 可 以 使 嘲 听 亦 
发 生 谓 动 ， 篇 最 合家 许 使 用 的 五 管 机 ， 迷 路 中 另 件数 值 如 下 : 

ETLE2 RE O 和 结合 天 地 和 线 回 路 特 圈 (业余 808 号 ) 

3EL4 465KK CO 自 差 式 乏 图 (业余 804 号 ) 

ITKTLTE 465K C 式 中 国 过 率 释 压 器 (业余 4651 号 ) 

IERT2 465K GO 式 中 交通 率 释 勾 器 (业余 4652 号 ) 


C 王 CS 上 品 双 连 可 炎 储 电器 

G3 0005 MB D 固 定式 (业余 般 ) 
B 001 MED 固定 式 〈 业 余 秽 ) 
@5 必 MED 固 定式 (业余 役 ) 
GC86 - 工 MERD 固 定式 \ 业 余 秽 ) 
人 -1 MERD 固 定式 (业余 机 ) 
CO8 .01 MERD 固 定式 ( 业余 异 ) 


( 35 ) 


苦 ， 枚 、 扳 要- 管 人 


一 一 一 一 一 一 一 


G9 .01 MED 网 定 式 ( 业 许仙 ) 
CH10 10 MED 志和 糊 式 ) 








Cll 4 “MERD 电 糊 式 (500 伏 艳 压 ) 


Oilio -8 MED 筷 糊 式 ( 500 伏 而 灰 ) 
二 (36 洒 





(第 -图 )( 风 中 沾 .P . 浊 粮 之 C13 吉 .OIME D) 





装修 短 称 到 


-一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 一- 


人 9 .00025ME D 固定 式 《 业 余 几 ) 
R 10,000 电 位 器 违 同 开 中 SSW 
了 IT 8000 欧姆 痰 奢 志 阻 


二 图 ) 


( 





汪汪 50;,000 欧 姆 类 和 偶 电 阻 
及 ? 50;000 葬 姆 痰 佬 电阻 
4 人 E3 公 让 





村 一、 你 下 人 二 生生 


一 三 了 二 -二 一 三 一 二 一 二 一 一 一 二 一 去 二 二 天 一 一 一 交 一 一 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 一 一 一 一 一 


Rd4- 05 G 痰 策 蝎 阻 
-及 1 ”ME G 痰 复 电 阻 
了 6 800 欧姆 交 复 电阻 


(在 外 境 使 用 ， 则 有 R4R5G8 可 改 用 一 上 品 低 明 这 释 压 器 则 可 使 
音量 更 阁 竞 ， 但 本 增 使 用 则 用 电阻 千 合 篇 佳 ， 因 香 最 已 够 用 电阻 千 
合 可 使 将 质 较 清晰 ) 

【 .电源 释 雁 器 变 训 和 缠 仙 如 下 : 
初 航 110Y 220 忆 

次 钥 马 - 各 W 与 从 

并 

次 级 250WV 30AJM 

P .了 T .用 业余 640 号 最 乱 合 授 。 

Vi 37 号 半空 管 志 穴 脚 烘 座 神 帆 

”YV ，3 号 站 空 管束 六 脚 妈 座 颖 由 

V3 涪 号 扶 空 管 连 六 肝 烽 座 粳 由 

V4 2A5 号 贤 空 管 过 六 脚 肉 座 

V5 71 或 1 号 其 空 管 囊 四 脚 烽 座 

嘻 听 用 厂 力 万 英寸 直径 式 最 佳 汪 

接 牧 法 见 第 二 图 ， 底 板 可 自行 设计 ， ,各 性 穴 管 可 短 天 四 用 隔 凤 时 
2 LI1L2，EL30D4 均 装 认 底板 下 ， 惟 此 机 LI1 L2 与 L3E4 应 姜 行 靠 
近 装 置 ， 距 叶莉 自 13 英 寸 至 ?英寸 ， 可 使 喜 敏 度 大 坊 ， 否 则 效力 不 佳 

了 此 点 应 特别 注意 。 

至 楼 工 讼 和 后 较 骏 可 将 C1C 2 旅 出 记 收 1400K CC 电台 碟 坟 正 QI 之 

支 清晰 宏大 篇 度 。 《 完 ) 
(38 


一 


此 三 体 二 - 拓 -和 称 :， 电 


一 一 全 一 一 一 一 一 一 人 二 一 一 一 一 一 一 天 -一 一 


超 外 兰 式 本 路 工作 图 解 


用 如 圆 所 示 解 如 一 超 外 差 式 收 告 机 之 工作 情形 ， 极 易 明 蜡 ， 圆 篱 : 
一 交流 五 管 收 昔 机 ， 以 2A7 任 释 通 ，58 任 中 放 ，5 冯 第 三 检 波 ，2A35 任 : 
强 放 ，80 整 流 ， 当 无 称 电 波 由 天 称 上 传 下 各 过 初 航 乏 图 入 地 时 ， 由 次 
级 称 胃 及 可 释 储 电 器 查缉 一 庄 振 航 吸 收 所 欲 收 蔓 之 记 浪 ， 再 由 2AT 之 : 
振 刘 狼 发 生 振 这 电波 在 管内 混合 成 沽 肖 波 ， 星 差 波 印 中 间 通 波 ， 故 
温 中 国 思 波 释 压 器 传 至 中 轴 波 放大 管 ， 由 放大 管 将 中 间 过 波 能 力 放大 : 
， 再 释 过 中 间 过 波 释 压 吕 传 至 第 二 检 管 ， 检 出 中 过 过 波 中 所 存在 之 低 
肖 波 ， 攻 昌 电阻 结合 传 至 诗 放 管 ， 将 低 尝 波 能 力 放大 ， 由 喇 听 内 放出 
沁 香 ， 门 流 管 担任 将 交流 电化 成 直流 供给 各 管 之 屏 极 ， 图 中 对 认 各 部 
侈 扎 子 释 化 之 陈 序 均 用 符号 表示 ; 依照 凡 例 所 示 电 子 符 泪 对 照 ， 即 可 
将 全 部 绥化 陈 序 有 明史 。 
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能 


-在 


登高 由 牙 





一 一 一 一 一 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


(第 一 图 ) 


人 和 手 人 是 


无 炸 志 技术 药 旗 秽 


( 程 权 ) 
息 便 利 证 算 起 见 ， 上 述 公 式 可 化 成 如 下 : 
人 
/VD 死 让 庄 条 竺 文 吕 元 让 专利 或 
At160,000 
Mg 兆 分 兆 分 法 拉 特 x 工 光 分 享 利 


由 第 廿 图 中 求 周波 数 更 符 简 捷 :， 例如 工 概 定 篇 200 千 分 享 利 ，C 
假定 0003 兆 分 法 拉 特 ， 则 求 谐振 周波 数 时 ， 由 右 0003 在 与 沦 200 丰 违 
一 乏 过 中 心得 800 千 周波 。 

谐振 回路 内 之 阻力 跌 圣 於 谐 振 周 波 数 抱 并 ， 但 足以 影 纯 谐振 周波 
之 电流 ， 晃 第 十 九 图 回路 内 50 欧 姆 与 10) 欧 姆 二 阻力 是 使 电流 减 牢 ， 
故 於 设计 讲 振 同 路 时 ， 对 蕉 回 路 内 之 阻力 应 设法 完全 范 除 ， 或 减 至 最 : 
“ 低 限 刻 ， 以 汗 最 高 之 效率 。 

第 八 节 回路 之 结合 

称 圈 内 有 电流 通过 时 能 生 破 力 系 ， 今 如 第 廿 一 图 所 示 认 此 义 圈 之 
党 另 置 一 称 圈 ， 使 称 转 所 生 之 巩 力 缚 能 释 过 另 一 - 称 图 ， 则 二 稼 转发 生 
粘 合 并 傈 ， 今 若 通过 第 一 -入 圈 内 之 电流 发 生灵 化 ， 则 线圈 所 生 之 磁 方 















( 
用 
: 次 组 线 只 
寺 册 有 中 了 
4 放 
区 
NA 






( 国 | 十 ,1 和 泪 ) 


人 as9- 


| 





一 


称 亦 生 缀 化 ， 人 悍 当 将 线圈 之 破 力 稼 发 生 释 化 时 ， 可 使 另 一 弥 圈 诱发 而 
亦 年 电压 ， 此 种 情形 称 『「 放 道 | ， 因 诱 间作 用 ， 当 第 一 弥 轿 通过 交流 
电 时 ， 另 -一 穆 联 亦 生 交流 电 胡 。 

二 粮 圈 作 诱 递 千 合 称 伙 历 器 ， 第 一 称 轿 有 交流 电 通 过 者 称 初级 稳 
' 必 ， 而 第 二 称 圈 由 诱 遂 作 用 而 生 电 压 者 称 次 航 称 图 。 次 级 称 圈 能 生 电 
压 之 大 小 视 初 贫 称 圈 通过 次 航 称 图 内 磁力 称 之 比例 而 定 ， 今 放假 定 初 
般 称 图 发 生 之 破 力 多 有 一 定 》 则 和 其 级 圈 所 得 之 电压 祝 初 航 与 次 才 之 结 
合 度 而 定 ， 此 和 结合 度 称 [ 互 六 上 」， 用 享 疡 作 单 位 。 

初级 称 圈 有 交流 电 通 过 时 ， 次 航 称 蜂 内 能 生 之 电压 可 用 公式 计算 ， 

电压 =86.28Xx( 互 痢 ) x (周波 数 ) x (初级 称 圈 之 电流 ) : 车 初级 称 
姻 内 所 生 之 磁力 线 企 部 通过 次 级 称 图 ， 则 计算 时 比较 简单 ， 公 式 篇 : 


轩 1 T 生 之 需 二 次 级 图 数 池 浊 志 


即 区 级 乏 轿 能 生 之 电 故 视 次 航 图 数 与 初 航 圈 数 之 比例 及 初级 图 内 
通过 之 电压 而 定 。 
第 廿 二 图 内 篇 芝 用 释 礁 器 之 





第 
和 酉 造 ， 甲 乱 志 考 符 内 用 之 释 确 器 
， 中 置 伐 心 ， 乙 埠 托 称 电 波 用 释 二 
哑 器 ， 因 轴 波 数 奈 高 ， 故 不 用 绒 抱 


机 内 O 





利用 和 历 器 之 原理 能 将 御 “ 
狠 银 图 内 之 能 力 移 至 次 级 绢 图 办 现 出 。 
第 九 节 ”电波 
二 全 4: ) 


( 巧 波 
投石 於 静 水中， 水 中 即 年 水 波 ， 以 石 乱 中 心间 四 志 旷 散 ， 篇 我 人 
常见 之 事 害 ， 如 第 廿 三 贺 甲 需 水 波 之 形状 ， 波 禾 形 向 四 周 泪 散 称 之 百 
波浪 。 
第 十 三 图 乙 乱 香波 ， 
之 形 ， 当 一 振动 片 振动 “ 
了 时 ”其 周围 之 空气 发 生 
球 密 :向 四 周 间 散 : 传 
至 人 耳 ， 发 生理 之 威 如 0 
;， 此 空气 振动 称 目 音波 


已 





《于 山 十 | 小 ) 


《CC7 空 搞 之 站 密 


播 之 情形 与 水 波 萌 波 相 
同 5 

(2) 电 波 之 发 生 

在 第 四 多 中 佣 流 伴生 器 之 原理 时 ,已 知 当 电 八 加 蕉 俩 筷 蝇 一 金属 
片 间 ， 则 能 法 年 电 有 气力 乏 ， 但 屋 所 加 之 电 胜 篇 直流 或 低 周波 电流 ， 则 - 
电气 力 各 莫 钨 特 殊 现 像 ， 但 设 所 加 之 电压 乱 周 波 数 特 高 之 交流 电压 ， 
则 电 有 气力 乏 能 股骨 金属 片 而 向 四 方 辣 散 ， 一 似 将 由 挥 庆 空中 ， 如 挥 烘 
之 速度 极 胃 则 毫 扰 束 息 ， 如 挥 烘 极速 ， 则 可 并 呼 呼 之 吉 ， 鞭 旦 异 速 则 
空气 能 发 至 振动 之 波形 而 传播 四 方 : 第 廿 四 图 甲 示 储 电 器 之 二 片 间 贰 

一 高 周波 交流 思 装 秆 ， 则 二 片 关 印 生 电 气力 粮 而 向 四 周 流放 ， 收 二 
属 片 之 距 肉 人 总 这， 则 所 生 之 电气 力 穆 亦 念 强 。 

播 理 机 播 返 抵 乏 电波 之 装置 如 回 乙 ， 播 运 天 粮 点 浅 空 套 "而 一 映 

(名 :) 





危 笋 电波 在 空间 传 | 骤 全顺 





| 


通 地 ， 由 播音 机 疲 生 高 周波 电流 ， 此 播 理 机 之 天 -人 册 地 穆 之 功用 与 图 
甲 之 储 电 器 二 金属 片 同 : 当 电 气力 稼 流行 论 偿 电器 二 极 因 时 : 空 剧 郎 
发 年 珠 密 而 向 四 方 传播 ， 惟 音波 之 传播 乃 由 放空 气 发 生 球 密 作用 之 振 
动 ， 而 电气 力 稳 乃 使 空间 之 以 太 人 发 生 醇 密 作用 之 振动 而 传播 四 方 《以 
大 乱 科 学 家 假定 之 物 以 解说 光电 传播 之 原理 ) 以 太 颖 襄 蕉 衬 宙 半 ” 故 
扰 委 电波 可 传播 放 宝 和 宙 太 空 之 间 。 
香波 每 秒 传播 速度 需 340 公 尺 ， 电 波 之 还 记 较 音波 速 900,000 倍 ， 

每 秒 篇 3 代 公 尺 ， 第 廿 五 国 需 电波 纵 视 之 形状 。 


( 速度 3 伪 公 尺 ) 


( 国 出 二 可 ) 





(人 周波 数 生 波 长 之 并 傈 

纪 波 需 喜 周波 交流 筷 ， 计 入 高 周波 之 周波 数 旱 亦 有 用 波长 表示 者 
? 如 寺 五 赔 之 和 皖 卫 ，G 皇 卫 天 之 是 内 ，1 秒 呈 昌 波 之 沉 即 一 各 隐 
波长 之 物 共 长 度 ， 其 与 周波 之 关 傈 如 下 # 


波长 x 周 波 数 = 过度 


生 


人 放生 3 





7 





, 速度 
波长 = - 膨 波 星 - 
周波 数 = 晤 人 


电波 之 速度 。， 3 从 公 尺 ， 设 能 知 每 秒 之 周波 数 则 求 得 波长 之 
公 尺 数 :例如 电波 篇 1,000 于 周波 ( 开 .C, ) 即 1,000,000 辕 波 ， 则 波 


长 篇 : 


` 8300，000,000 
1 000;000 
发 知 波长 篇 500 公 尽 ， 则 周波 数 需 
300000)000_ 
300 





= 300 公 尺 


=600,000 周 波 朗 600 千 周波 。 

(4) 扰 称 电 波 : 

以 上 所 解说 之 扰 称 电波 形状 如 图 廿 闪 甲 所 示 但 富 际 播音 用 乱 银 
电波 形状 如 图 乙 ， 圆 甲 所 示 之 波 其 波幅 之 高 下 相等 ， 称 等 幅 波 ， 而 图 
乙 所 示 之 波 其 波幅 上 下 不 等 ， 依 虚 委 所 示 波 形 而 年 释 化 ， 故 称 调 幅 波 
， 等 幅 波 讼 播 运 时 等 供 载 负 如 圆 乙 钻 乏 所 示 波 形 之 用 ， 故 又 称 载 波 :” 

所 谢 调 幅 作 用 即 指 播音 室 所 发 适 之 昔 乐 言语 由 话 简 内 傅 入 成 低 过 






_ 约 肝 天 于 








RE 
< 载波 天 起 之 载波 高 图 波 电 压 “ 一 
第 
vv 
\A) 让 人 
二 (S) RS 。 发射 天 线 较 
二 /人 人)B) 间 SR 
“Z) 调 粳 波 
天 线 之 调 往 涩 高 过 波 病 压 


业 条、 号 杭 、 泊 





波 电流 ， 此 音波 低 过 波 电流 之 周波 数 自 数 十 而 至 数 千 : 波形 非常 复 订 

2 此 低 遇 波 之 振动 波形 设法 加 从 载波 上 ， 使 裁 波 波幅 之 形状 依 低 遇 波 
振动 而 发 生 释 化 ， 此 种 作 用 称 诗 幅 ， 故 调幅 波 除 载波 之 周波 外 侍 含 有 
低 周 波 之 波形 。 

今 设 载波 之 遇 波 篇 如 ， 而 普 波 之 周波 假定 篇 一 固定 之 尝 波 了 1， 
则 击 幅 波 所 含 之 过 波 除 截 波 10 之 外 和尚 有 二 过 波 之 和 与 二 周波 之 差 即 
FU0T+7I1I 及 F0=- AT， 设 低 周波 之 过 波 之 过 波 数 有 矿 至 /2 之 释 化 ， 则 
调幅 波 除 70 外 人 条 混 有 0- 123 至 0- 81 及 F0+ 1 至 0+ 79 之 遇 
波 带 ， 如 第 廿 七 图 ， 帮 方 尝 波 带 之 部 2 
份 称 下 方便 带 波 ”而 右 方 称 - 上 方便 澡 2 
波 5 

例如 载波 之 遇 波 数 篇 1,000KC 

( 千 周 ) ， 香 流 之 低 迪 波 自 100C 至 10 
玫 O 则 下 方便 带 波 篇 990--999.5KOC 
) 上 方便 带 波 篇 1000.1KG 至 1010 
KKCG， 和 结果 调幅 波 久 1000 多 C 需 中 心 
而 有 2K CO- 上 下 释 化 之 能 围 ， 由 此 可 
知 抵 牧 电 收 香 机 之 届 证 上 ， 除 截 波 外 
集 须 注意 上 下 方便 带 波 之 释 化 。 

《5 电波 之 倩 播 

播音 机 之 天 贸 将 电波 播 姑 人 后， 电波 之 能 力 即 向 四 周 改 身 ， 但 雏 天 
多 合 速 则 电波 之 能 力 亦 瓯 弱 ， 鞭 电波 放射 之 强度 旺 距 砍 成 反 比例 。 

电波 之 强度 路 以 距 内 而 定 ， 但 亦 祭 须 视 电 波 进 行 中 所 受 之 环 志 而 
定 ， 距 龋 之 速 近 固 篇 一 主要 原因 ， 但 人 示 地 及 散 燥 之 地 轩 於 电波 之 吸收 

《46 ) 


(机 上 十 | 小) 





要 余 甸 和 线 和 电 





能 力 奈 大 而 水 流 及 海洋 则 吸收 力 南 弱 ， 又 高 大 建筑 易 ， 矿 山 等 对 认 电 
波 均 有 吸收 力 ， 电 波 镍 过 各 种 物件 之 吸收 ， 则 能 力 因 之 全 弱 。 
(6) 容 波 之 作用 
-天 和 粮 上 所 播 泛 之 电波 除 一 部 份 沿 地 面 进行 外 ， 从 有 一 部 份 向 天 窑 
吐 射 ( 见 革 信 图 ) ， 前 者 称 地 波 ， 和 后 者 称 空 波 ， 地 波 之 特性 前 已 说 明 
Re 


“于 关 十 | 路 ) 





2 

原来 基 天 空中 有 如 竖 层 之 电气 称 海 氏 层 ， 海 氏 层 乃 由 其 地 球 上 之 
过 导 释 日 光 作用 而 具有 多 量 游 能 子 密集 区 一 集 ， 距 只 地 面 的 一 二 百 
里 ， 半 大 电波 如 够 必 光 有 反射 作用 ， 见 第 蔬 九 图 愉 波 由 天 粮 上 性 射 至 
海 氏 层 乃 反射 各 地， 但 因 海 氏 层 之 上 地面 高 下 稻 化 不 同 ， 日 间 阳 光 强 
海 氏 届 “ 复 
> 站 友和 久 
大 
男 





gs 夜间 阳光 本 于 类 二 汪汪 
层 中 地面 高 下 对 大志 波 之 反射 发 年 释 化 ， 海 氏 层 高 则 反射 角 大 ， 使 电 
波 反射 之 距 见 较 汗 。 
地 波 受 地 面 之 吸收 ， 故 装 射 距 内 不 踪 印 渐 冰 减 ， 但 空 波 之 播 返 乃 
种 海 氏 层 之 反射 ， 恩 其 他 申 件 区 吸收 ， 故 可 过 极速 之 距 匈 不 减 其 能 力 
， 惟 因 海 氏 层 之 高 下 ， 日 间 反 射 较 近 ， 夜 间 反 射 较 速 。 
( 禾 


- 业 从 本 电 


WE 
一 一 


窒 波 中 由 海 色 层 之 反射 可 以 及 过 ， 但 有 衰落 现 像 ， 使 收音 机 所 收 


得 之 电波 时 吾 时 弱 篇 其 缺点 。 


衰 沙 现 像 发 生 之 现 像 见 几 及 州 一 图 ， 因 空 波 傅 来 所 沟 之 途 赤 地 波 、 


乱 速 ， 故 二 电波 传 来 之 时 间 稍 有 不 同 ， 如 并 圆 甲 二 所 波 熏 来 时 之 波 枉 


振动 适 相反 ” 则 两 电波 相互 打消 而 使 能 力 消失 ”但 属 二 电波 振动 相同 
: 则 相合 而 能 力 增 力 (图 乙 ) 巩 是 电波 发 生 忽 强 忽 弱 之 现 像 。， 


相 消 之 情形 





交流 
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(更 十 | 党 


| 十 咱 发 ) 





(于 


有 际 地 波 所 不 及 之 克 ， Eee 
忽 高 忽 低 ， 使 害 没 之 反射 月 改 生 负 化 ” 则 志波 之 强度 亦 轩 验 时 区 。 ”有 
时 葛 多 声息 。 
(7) 电 波 之 种类 


电波 除 抵 称 电 应 用 外 ;种 类 向 多 ， 例 如 光 粮 亦 篇 电波 之 一 种 ) 其 : 


“传播 之 速度 与 电波 同 ， 然 通 波 数 则 较 乱 伯 电波 乱 高 ， 即 波 其 较 钴 称 电 
波 需 短 ， 除 光 糠 外， 紫外 穆 葡 光 亦 电波 之 种 其 通 波 数 之 比较 见 第 一 表 
(4 ) 


7 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 到 一 一 一 天 一 一 一 一 天 天 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 天 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 天 天 一 一 一 一 一 一 一 二 





第 一“ 表 


有 重症 间 间 和 下 间 用 提 市 玫 和 人 计 于 仙人 十 凋 证 
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周波 数 ( 千 明 铸 ) 波长 江 代 于 忆 ) 
; 100 以 下 3;000 以 上 


100 一 1)500 35000 一 200 

1 500 一 6)000 200 一 50 
6,000 一 30;000 50 一 105; 
30)000 以 上 10 世 下 








二 多 汪 


柔 “人 枯 - 柜 - 间 
各 征 电 波 对 於 钨 称 电 波 均 钨 重 要 天保 众 天 空中 部 电 愉 放电 膀 有 
容 电 放射 ， 此 类 空 电 足以 妨 也 收 香 机 之 收 昔 ， 夏 季 及 近 山岳 之 不 要 优 
特 绚 ， 至 今 千 扰 适 当 防 . 止 方法 。 (第 一 章 完 ) 


Ar 








他 ， 
征求 动 理 独 厚 
本 和 社 硬 辑 室 气 征求 助理 糯 辑 一 名 ， 以 助理 本 社 各 种 出 版 事务 及 各 
丁 振 笋 电 上 之 设计 宝 肉 工作 ， 以 对 认 钨 称 电 有 溉 厚生 趣 ， 年 在 十 五 至 
半 六 之 间 ， 作 事 能 刻 益 而 劳 ， 毫 扰 吐 好 ， 储 有 殷实 补 保 者 乱 合 烙 ， 不 
限 性 别 ， 由 本 和 社 供给 腾 箱 ， 人 色 取 和 后 ， 先 试用 六 个 月 ， 试 用 期 内 略 葵 海 
酬 ， 试 用 期 疯 ， 量 才 超 薪 ， 有 志 者 请 眉 最 近 四 十 咎 身 照 一 线 ， 及 详 组 
履 豚 ，( 能 作 一 篇 并 蕉 扰 称 电 上 之 文字 更 佳 ) 投 西 本 社 感 辑 室 交 程 权 
和 妆 ， 合 则 由 本 和 社 通 知 ， 不 合 退还 ， 她 不 面 洽 。 
本 社 春 辑 室 


程 权 后 





积 二 年 余 装 置 电池 式 收 机 音 之 经验 
集 一 千 数 百 张 电池 式 收音 机 之 特攻 
笋 费 苦心 蒋 画 腊 计 之 千 晶 

本 和 社 最 近 创 披 ”003 号 


超 省 志和 六 管 雪山 式 超 外 差 收音 机 
篱 本 年 度 国 这 电池 式 收音 机 中 最 大 之 页 献 
1A4 高 放 :1TA6 释 明 ，1A4 中 放 ，30 第 二 检 波 ， 二 级 30 低 放 





将 斤 芝 机 
(一 ) 耗 电 特 省 趴 空 管 由 用 省 电 管 坟 只 ” 但 此 杰 称 路 上 用 特殊 
构造 ， 使 六 只 攻 容 管 只 耗 三 只 摧 空 管 之 电流 ， 可 尽 普 通关 管 机 丰 电 他 
和 二 分 之 于 二 分 之 三 -。 
(三 ) 数 力 起 奇 ” 此 机 内 部 称 图 均 径 重新 试验 设计 ， 电 池 寺 株 改 
用 六 股 式 ， 圳 做 废 及 音量 较 普 通 太 管 机 超出 三 分 之 一 ， 船 来 品 信 债 二 
百 元 左右 者 与 之 相 较 扰 论 理 量 及 圳 做 度 沟 沽 低 -- 牢 ， 而 耗 电 则 减少 五 
分 之 四 。 果 
(三 ) 式样 美观 公 部 装 记 铝 夺 底板 上， 加 用 微 动 式 飞 贞 询 户 盘 
? 配 准 遇 率 数 ， 最 精美 柏林 箱 ， 外电 优美 ， 座 固 耐 用 。 
每 座 特 价 二 十 元 
外 志 另 加 寄 费 三 元 五 角 加 赔 和 ASBG 志 凶 一 套 - 
(请 疡 明 由 本 书 介 稻 ) 








中 国 询 记 葵 电 地 语 
公 国 各 天 然 标志 材 科 行 均 有 上 纸 和 介 
全 加 村 多 研 究 易 


久 满 性 名 之 ， 


岂 记 老牌 著 重 池 


管 国 产 蓝 电池 界 之 后 耳 





上 海 医 业 路 西 合 路 曲 


中 国志 记 著 电 地 磋 


公国 各 大 捧 称 电 标 糙 行 均 有 狼 售 


5 
V > NA 泰 
/ 全 汪 名 
NE 有 
an RE 二 








RADIOG TUBES 
MADE IN US.A. 


路 波 家 -- 号 
: 攻 xa2st 行 华 谍 戌 台 经 给 加 


上 海 业 儿 扰 人 笋 电 钙 究 型 


公国 业 余人 太 究 罗 
二 
鹿 记 老 笨 著 电 闻 - 
坑 国 产 著 电池 界 之 牛 卫 
甩 忆 超 等 一 百 伏 二 安培 茧 电池 ， 电压 正 众 ， 饮 流 仙 富 ， 久 用 
不 釉 ， 售 价 特 廉 。 
” 鼎 权 AB 电 充 电 棍 ，A 电 可 充 二 伏 ， 四 伏 ， 六 伏 各 营 电 池 ， 
E 包 可 充 一 百 伏 芝 电 池 ， 且 同 肝 可 充 AB 志 ， 尤 短 牧 肥 ， 耗 电 三 省 
， 毫 铸 危 险 ， 述 膀 舶 来 品 。 


六 取 野 痢 归 





代 客 定岗 一 切 营 电 锌 ， 如 杰 垂 莉 ， 当 说 普 瓷 响 。 
届 XQHG 1920 KG 广播 电 右 每 日 播 挝 优美 节目 
粮 发 行 
上 海区 莱 路 西 盒 路 口 








项 辆 辐 证 二 名 汝 要 
上 | | 


铺 以 此 和 纸 裁 下 ， 人 


和 正 海 齐 该 路 五 九 八 号 
业 钴 继 媳 电 锋 辑 部 
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名 kx 涯 生父 钴 糠 电 


Amateur Radio 
中 昔 民 国 二 十 六 年 次 月 二 十 日 出 版 


第 二 上 期 











| 版 可 所 有 [ 定 侦 | 
超 ， 程 权 每 月 泻 日 二 十 日 出 版 
ee 每 册 另 售 国名- 角 五 分 “外 境 寡 
轩 
朱江 还 上 | -要 每 册 一 分 
行当 徐 撼 委 志 研究 下 -| -预定 至 年 睫 四 册 ， 国 带 三 元 大 角 
刷 息 友 印刷 公司 邮费 在 内 


可 购 改 正 册 


本 和 刑 征求 外 华 泛 理 
本 判 反 行 全 多 卫 经 省 利 丛 优 厚 ”如 蒙 狼 心 提 偶 或 有 意 代销 者 ， 精 须 赐 
画 接 治 ， 当 将 详 章 寄 奉 。 


本 天 征稿 简章 
《一 ) 来 稿 凡 关 大 钨 穆 沁 理 答 于 岂 讼 9 研究， 经验， 新 好 等 著作 及 小 品 广 
字 见 惠 者 ， 均 所 迎 获 ， 一 猎 登 载 ， 均 的 寻 下 列 非 酬 
〈 甲 ?现金 所 志 ) 叫 参 - 《两 ) 本 刊 
(三 ) 来 稿 不 拘 文 言 白话 ， 但 以 新 细 入 浊 坑 谷 ， 如 傈 盔 译 ， 诗 示 原 书 名 称 
《三 ) 稿件 不 渝 登载 奥 否 -， 概 不 退 漫 》 惟 自 附 足 邮 资 价 先 骂 明 替 不 在 琵 例 
《由 ) 来稿 请 攻 稿 未 署名 疮 章 ”并 赂 示 地 址 以 便 通信 。 
(五 ) 来 稿 得 由 来 壮 忆 部 夫 员 之 ， 如 不 顾 夫 册 者 须 预 先 吉 明 。 
(六 来稿 一 经 登 载 ? 即 需 来 刊 版 权 所 有 。 
收 稿 不 ”上海 寓 波 路 五 歼 人 号 本 刊 笑 辑 部 


广告 价 : 格 
圭 面 “ 每 期 洋 天 十 元 文字 中 全 页 “每 期 洋 八 元 
土工 全 页 每 期 洋 三 十 元。 定 页 “每 期 洋 由 元 
封面 内 至 页 “每 期 详 二 十 元 四 分 之 一 页 “每 期 洋 二 元 
才 底 内 伪 页 “每 期 详 十 二 元 





本 入 最 近 让 计 自负 


天 e 


峰 房 式 继 和 粮 机 





定价 每 座 65.00 


上 上 图 篇 本 社 最 近 改 计 白 巍 之 蜂 房 式 线 和 粮 机 ， 可 
绕 REFC,， 高 过 率 和 结合 称 圈 ， 中 间 过 率 楼 礁 器 等 
” 大 小 厚 海 可 任意 配合 ， 最 合 全 国 昕 究 家 及 铸 


称 电 商店 之 用 “。 


者 光 明媚 及 星 行 尝 
请 : 勿 总 本 科 恤 

六 管 雷 负 超 外 差 式 收 音 机 

放行 峙 唯一 夏 伴 


演 蓉 - 亚 对 区 束 澡 莹 许 基 过 雪 拱 三 






















托 论 丰 高 速度 淮 行 之 有 
机 中 ， 久 及 登山 ， 涉 水 < 滞 





北京 市 另 件 印刷 总 万 第 二 分 三 
电话 :44,095 


， 置 备 本 机 ， 扰 须 名 贡 
管 台 均 可 二 一 收 到 ， 和 车 
放行 用 免除 站 寞 之 瞧 生 

省 可 自由 通行 估 至 国 





